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  فتاوى الطهارة

  كيفية طهارة  الأعضاء التعويضية و أجهزة الإعاقة/الخميس(27-7-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  يتصل بهذا سؤال الاعضاء التعويضية واجهزة الاعاقة واحد لا قدر الله بترت ساقه بترت رجله فعملوا له رجل خشب رجل صناعية الاجهزة التعويضية التي عوضت بعض اعضاء الوضوء. يعني قطعت يده او قطع ذراعه بالكامل وركبوا له حاجة. يتوضأ ازاي؟ كيف يطهر
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  هذه الاجزاء التعويضية الاعضاء التعويضية والبدائل الصناعية للاعضاء المبتورة. لا يجب غسلها ولا مسحها اذا غطت العضو المبتول بالكلية. لان هذه الفريضة سقطت لفواتي محلها وكان المفروض يعني يغسل رجله. انا رجلي مش موجودة مبتورة اصلا. فاذا ذهبت ذهب الفرض المتعلق بها بذهاب
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  ابيها والرجل الصناعية ديا لازم لا غسلها ولا المسح عليها اذا غطت العضو المبتورة بالكلية. اما اذا بقي منها شيء فانه يجب على المريض غسل هذا الجزء الباقي اقتصاد ان يعني آآ الجزء التعويضي مغطي جزء من العضو الذي يجب غسله. ولسه في جزء باقي
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  الجزء الباقي هذا يجب غسله الا اذا كان هدفي شاق فيها مشقة وما امكى نزع هذا الجهاز التعويضي فيأخذ حينئذ حكم الجبيرة لا اله الا الله محمد رسول الله نفس هزا السؤال
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  حول هذا المعنى سئلته اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين فاجابت اذا بقي شيء من محل فرض الوضوء من الجزء المقطوع وجب غسله ولا يجزئ في هذا المسح على العضو الصناعي
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  وان غطى كامل اليد بل يجب خلعه عند ارادة الوضوء والغسل. يعني هو الايد مقطوعة نصها مسلا لكن الجهاز مغطي الايد كلها هو الذي سقط الجزء المقطوع ذهب لذهاب محله. لكن الجزء الباقي يجب التعامل معه
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  جزء فيجب غسله. الا اذا شق خلعه فيأخذ حينئذ حكم الجبير فيمسح عليها ونقول لو اصبر على ما اصابك فان الله جل وعلا ما ابتلى يعني ما ابتلاك الا ليكف من سيئاتك ويرفع من درجاتك ان شاء
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